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第 9 回 / 最 終 回 2002 年 夏 、SystemVerilog が 誕生 


2001 年 に 米国 CoDesign Automation 祥 の ち に 米国 Synopsys 社 
が 買収 ) は, Superlog ESS Extended Synthesizable Subset) を 
Accelera に ド ネー ショ ン ( 寄贈 ) し まし た . これ は , 原則 と し て 
IEEE 標 準 は 5 年 ご と に 改定 され る , と いう ルー ル が ある こと か ら 
逆算 され た タイ ミン グ で し た . ご 存じ の よう に Verilog HDL は 1995 
年 に 標準 と な り , 2001 年 に 改定 され て IEEE Std. 13642001 と な り 
まし た . 次 の 改訂 の 時 期 は 2005~- 2006 年 ご ろ で , IEEE の 作業 速度 
を 考え る と , この タイ ミン グ の ド ネー ショ ン が 適当 だ っ た の で す . 


人 @ 開発 途上 の バー ジョ ン と の 間 に は 上 位 互換 性 が な い 

Accelera の テク ニカ ル ・ コ ミッ ティ が 1 年 間 活 動 し , Superlog 
を ブラ ッシュ アッ プ し て , 2002 年 6 月 の Design Automation Con- 
ference DAC) ず SystemVerilog 30] と し て リリ ー ス され まし た . 

SystemVerilog 30 の リリ ー ス 後 , Synopsys 社 は OpenVera, 
OVA OpenVera アサ ーション ), DirectC を Accellera に ド ネー シ 
ョ ン し まし た . そし て , SystemVerilog の 検証 部 分 を 大 きく 進化 
させ た SystemVerilog 3.1 が 2003 年 6 月 の DAC で リリ ー ス され ま 
し た . OVA は , ほか の プロ パテ ィ / ア サー ショ ン 言語 と 同じ よう 
に , プラ グマ コメ ント ) ベー ス の 言語 で し た . その た め , System 
Verilog に 組み 入れ られ る 際 に は , セ マ ン テ ィ ク ズ 意味 論 ) は ほぼ 
その まま で , シン タッ クズ 構文 ) の 変更 が 行わ れ ま し た. 

実は SystemVerilog 30 に は , Superlog か ら ド ネー ショ ン さ れ 
た アサ ーション ・ サブセット が 含ま れ て いた の で す が , System 
Verilog 3.1 に な る 際 に OVA ベー ス へ と 一 新 さ れ ま し た . これ に よ 
り SystemVerilog 30 と 31 は と も に Verilog HDL 2001 の 上 位 互 換 
な が ら , 30 と 31 の 間 に 上 位 互換 性 が な いと いう 状態 に な り ま し 
た . し か し , SystemVerilog 30 を 実装 し た ツー ル は 販売 され ませ 
ん で し た し , 事実 上 問題 は 発生 に て いな いと 思わ れ ま す . 

話 を 3.1 に 戻し ます が , 実は テス ト ベン チ に つい て は , Open 
Vera が ほぼ その まま 組み 込ま れ て いま す . その た め , System 
Verilog の テス ト ベン チ は OpenVera と そっ くり で す . DirectC 
は , SystemVerilog で DPI へ と 進化 し て いま す . 

SystemVerilog 3.1 が リリ ー ス され た 後 , 米国 Bluespec 社 , 米 
国 Mentor Graphics 社 , 米国 Novas Software 社 , Synopsys 社 
か ら 追加 の ド ネー ショ ン が あり まし た . Bluespec 社 か ら は tagged 
union, Mentor 社 か ら は package と DPI 拡張 , Novas 社 と 
Synopsys 社 か ら は VPI 拡張 の 提案 で す . これ ら を 考慮 し , ブラ ッ 
シュ アッ プ を 行っ て 作成 され た の が SystemVerilog 31a と いう 
Accellera と し て の 最終 版 で す . これ は 2004 年 の DAC 開 催 前 に リ 
リー ス さ れ ま し た . これ に て Accellera の 作業 は 完了 し , System 
Verilog 3.1a は IEEE P1800 WG に 標準 化 作業 を 託し た の で す . 


@ Verilog HDL 分 裂 の 危機 を 乗り 越え る 

2004 年 の 初夏 に IEEE P1364.2005 WG 別名 VSG: Verilog 
Standards Group) の Chair で ある Michael McNamara 民 米国 
Verisity 社 Senior Vice President of Technology, 現在 は 米国 
Cadence Design Systems 社 Vice President ) が 2004 年 8 月 まで 
で IEEE P1364-2005 へ の ド ネー ショ ン を 締め 切る と 宣言 し まし 
た . そこ へ , Cadence 社 や 米国 Fintronic USA 社 , 米国 Jeda 
Technologies 社 , Verisity 社 か ら ド ネー ショ ン が 行わ れ , 肝心 の 
Accellera か ら は SystemVerilog 31 の ド ネー ショ ン が な く , 

「 Verilog HDL が 二 つ に 割れ る の で は な いか 」 と 大 騒ぎ に な っ た こ 
と が あり まし た . Accellera は , SystemVerilog 3.1a を 完成 させ 
て か ら IEEE に ド ネー ショ ン す る と の こと で , これ を 見 送っ た の 
で す . 幸い この 騒動 は Accellera が IEEE P1800 と し て System 
Verilog 3.1a を 2004 年 に ド ネー ショ ン し , IEEE が Verilog HDL 
が 割れ る こと は あり えな い . 協調 し て 統一 スタ ンダ ー ド を 作る こ 
と 」 と の 宣言 を 出し , 事なき を えま し た . 

本 誌 2005 年 9 月 号 , pp.95.98 の Appendix で も 記さ れ て いた よ 
うに , IEEE P1800-2005 と IEEE P1364-2005 は 同じ コン ト ロー ル 
の 下 に 置か れ , IEEE P1364-2005 は IEEE P1800-2005 と の 整合 性 
部 分 の アッ プ デ ー ト の み , 機能 追加 は IEEE P1800-2005 に 取り 込 
まれ て いま す . 

SystemVerilog は , 2005 年 11 月 に IEEE Std. 1800-2005 と い 
う 形 で 完全 な 標準 と し て リリ ー ス され まし た . ほぼ すべ て の EDA 
ベン ダ が サポ ー ト を 表明 し て いま す . 一 部 の ツー ル で は , フル サ 
ポー ト に 近い も の も で て き て いま す . SystemVerilog は Verilog 
HDL と 比較 し て 記述 の 幅 が 約 2 倍 に 広がっ た HDVI( hardware 
description and verjcation language) で す . 今 , みな さん が 
Verilog HDL を 使用 し て いて 困っ て いる こと が あっ た ら System 
Verilog で 改善 され て いな いか 調べ て みて く ださい. その 部 分 だ け 
で も , SystemVerilog を 使う 価値 は 十分 に ある と 思い ます . 

な お , Accellera の SystemVerilog 3.1a と IEEE Std. 1800-2005 
の 間 に も , package な ど に 若干 の 差 が あり ます . 各 EDA ベン ダ 
が 実装 し て いる の は IEEE 規格 の は ず で す が , も し 実装 仕様 が 
30/3.1a な ど と 記載 され て いる 場合 は ぜひ 突っ 込ん で あげ て くだ 
さい . 30 や 3.1a は プロ ト タイ プ で あり , IEEE Std. 1800-2005 こ 
そ が SystemVerilog の 現時 点 の 標準 で す . 最近 で は IEEE Std. 
1800.2010 と いう 話 も チラ ホラ 聞こ えて きま す . 2010 年 に は さら 
な る 進化 を 遂げ る こと で し ょ う . 


筆者 プロ フィ ー ル ツン 
明石 貴昭 . や っ ぱり SystemVerilog で し ょ う ! 
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